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TREMÁTODOS DE MAMÍFEROS i. REDESCRIPCIÓN DE 
RHOPALIAS MACRACANTHUS CHANDLER, 1932 Y ALGUNAS 
CONSIDERACIONES SOBRE EL GÉNERO 


RAFAEL LAMOTHE-ARGUMEDO * 


RESUMEN 


En este trabajo se redescribe Rhopalias macracanthus Chandler, 1932, parásito 
del intéstino de Didelphis marsupialis de Comala, Colima. México. Se señala por 
primera vez la presencia de un “agujero” glandular preacetabular, la ausencia de 
un receptáculo seminal y la forma característica de entrada de los conductos efe- 
rentes a la bolsa del cirro, no sólo en esta especie, sino al parecer en todas las 
del género. 

Se modifica la diagnosis de la familia Rhopaliidae (Looss, 1899), La Rue, 1957, 
y se da una clave para determinar las especies que constituyen del género. 


Palabras clave: Nueva localidad. Trematoda (Rhopaliidae) para México. 


ABSTRACT 


Rhopalias macracanthus Chandler, 1932 is redescribed as a parasit of Didelphis 
marsupialis small intestine from Comala, Colima, México. For the first time is 
registred the presence of a “Preacetabular pit gland" and the lacking of one 
seminal receptacle, a characteristic entrance form of the efferent conducts to the 
cirrus sac; not only in this species but seemingly in the others of the genus. 

The diagnosis of the family Rhopallidae (Looss, 1899), La Rue, 1957, is modified 


and a key for the recognition of the species of the genus is given. 


Key words: 


Los parásitos, en nümero de 40, fueron 
obtenidos del intestino de dos "Tlacua- 
ches" Didelphis marsupialis, capturados 
en Comala en el Estado de Colima. Algu- 
nos se tifieron con la tricrómica de Go- 
morí, otros con paracarmín de Mayer y 
otros con hematoxilina de Delafield. Las 
miedidas están dadas en milímetros y los 
dibujos se hicieron con la ayuda de la 
cámara clara. 

Los parásitos estudiados presentan su 
cuerpo claramente dividido en dos por- 
ciones: una anterior y otra posterior; la 


New locality. Trematoda (Rhopaliidae) from Mexico. 


anterior más ancha, es cóncava ventral- 
mente y está separada de la posterior por 
una ligera constricción que se inicia a 
nivel del acetábulo; la posterior más del- 
gada es aproximadamente dos veces y 
media mayor que la anterior y miden de 
3.794 a 5.793 de largo total y de 1.101 
a 1.203 de anchura en la región anterior, 
y de 0.897 a 0.979 en la región posterior 


“a nivel de la constricción. * 


Su cuerpo se encuentra cubierto de pe- 
queñas espinas, en su primer cuarto, dis- 
minuyendo paulatinamente, hasta el nivel 
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del testículo posterior; las espinas tienen 
forma de gancho y miden de 0.012 a 
0.015 de largo por 0.006 a 0.008 de ancho 
en su base. 

Presentan dos trompas retráctiles situa- 
das a los lados de la ventosa oral; dichas 
trompas o probóscides son cortas y termi- 
nan a nivel de la faringe; cada una pre- 
senta entre 7 y 10 espinas que varían de 
tamaño de 0.094 a 0.105 de largo por 
0.023 a 0.031 de ancho. Las trompas se 
encuentran dentro de una vaina que mide 
de 0.315 a 0.420 de largo por 0.126 a 
0.189 de ancho. . 

En la base de las espinas existen fibras 
musculares y en la base de la vaina po- 
tentes haces musculares. Entre el borde 
interno de la vaina de las trompas y el 
borde externo de la ventosa oral se en- 
cuentran de dos a tres pares de pequeñas 
espinas coniformes. 

La ventosa oral subterminal, musculosa 
mide de 0.160 a 0.210 de largo por 0.210 
a 0.240 de ancho. El acetábulo, mayor 
que la ventosa oral, se encuentra situado 
cerca de la bifurcación cecal ligeramente 
arriba de la constricción del cuerpo, mide 
de 0.341 a 0.431 de largo por 0.328 a 
0.399 de ancho; la relación entre la ven- 
tosa oral y el acetábulo es de 1:2.3-1:1.6 
X 1:1.7-1:1.3. 

El aparato digestivo está representado 
por la boca que se abre en medio de la 
venta oral, le sigue una prefaringe delga- 
da, que mide de 0.052 a 0.262 de largo 
por 0.026 a 0.063 de ancho; la faringe 
bien desarrollada, musculosa, ovoide, mide 
de 0.168 a 0.210 de largo por 0.168 a 
0.204 de ancho; el esófago, pequefio y 
delgado, mide de 0.042 a 0.126 de largo; 
la bifurcación cecal tiene lugar a una dis- 
tancia del extremo anterior que varía de 
0.525 a 0.651. Los ciegos corren dorsola- 
teralmente hasta cerca del extremo poste- 
rior del cuerpo. 


i tá 
Fig 1, Dibujo: dé. una: preparación total. de El aparato reproductor masculino es 


Rhopalias macracanthus Chandler, 1932. Vista TePresentado por un par de testículos de 
ventral. bordes irregulares, uno detrás del otro, 
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Fig. 2. Dibujo del extremo anterior de Rhopalias macracanthus Chandler, 1932. 
Vista ventral. 


situados en la parte media de la región 
posterior del cuerpo. Son intercecales y 
prostováricos, tocándose por sus bordes. 
El anterior mide de 0.325 a 0.693 de lar- 
go por 0.294 a 0.525 de ancho, el poste- 
rior mide de 0.525 a 0.787 de largo por 
0.283 a 0.483 de ancho. De cada uno sale 
un conducto eferente; ambos ascienden 
lateralmente, siguiendo el borde interno de 
los ciegos hasta casi el borde posterior 
del acetábulo, descienden ligeramente y 
se dirigen hacia la línea media del cuerpo, 
se fusionan y constituyen un conducto 
deferente que desemboca en una papila 
en el borde superior de la vesícula semi- 
nal interna, que se encuentra dentro de 
la bolsa del cirro. 

La bolsa del cirro, grande claviforme, 
se inicia a nivel del ovario sobre el lado 
izquierdo del cuerpo; asciende, pasa por 
el borde izquierdo del acetábulo y desem- 
boca en el poro genital, mide de 1.224 a 
1.468 de largo por 0.244 a 0.326 de an- 
chura en su base. 


La bolsa del cirro contiene en su base 
a la vesícula seminal interna alargada en 
forma de “S itálica” y mide de 0.231 a 
0.514 de largo por 0.105 a 0.140 de an- 
cho; esta se comunica por un conducto 
musculoso que parte de su extremo ante- 
rior al conducto eyaculador éste es largo, 
y se continúa con el cirro que es robusto y 
musculoso; tanto la vesícula seminal como 
el conducto eyaculador se encuentran ro- 
deados por numerosas células prostáticas. 
El poro genital dista del extremo anterior 
de 0.676 a 0.897. 

El ovario, esférico o ligeramente oval, 
es pretesticular, situado hacia la izquier- 
da de la línea media del cuerpo, y de la 
base de la bolsa del cirro, separado del 
testículo anterior por la glándula de Meh- 
lis, mide de 0.136 a 0.262 de largo por 
1.241 a 0.315 de ancho y se encuentra a 
una distancia del borde posterior del ace- 
táculo que va de 0.440 a 0.724; de su 
borde posterior nace un pequeño oviducto 
que a poco de iniciarse se ensancha cons- 
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Fig. 3. Dibujo de la bolsa del cirro y del agujero preacetabular de Rhopalias 
macracanthus Chandler, 1932. Vista ventral. 


tituyendo un oocapto musculoso, se con- un poco más adelante el ootipo recibe la 
tinúa con el ootipo y en ese lugar nace el desembocadura del viteloducto y ahí se 
conducto de Laurer que es corto y desem- ensancha constituyendo una estructura 
boca sobre la superficie dorsal del cuerpo; oval de fuertes paredes musculosas que 
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Fig. 4. Dibujo del complejo reproductor de 
Rhopalias macracanthus Chandler, 1932. Vista 
ventral. 


da origen al útero; éste forma una asa 
entre el borde anterior del testículo y el 
borde posterior del ovario y por regla 
general se encuentra lleno de espermato- 
zoides confundiéndose con un receptáculo 
seminal, luego desciende ligeramente y 
a nivel de la base de la bolsa del cirro 
desciende, y se insinúa entre el ovario y 
el borde derecho de la bolsa del cirro, si- 
gue ascendiendo y, a nivel del borde su- 
perior de la vesícula seminal, cruza dorso- 
lateralmente a la bolsa y se transforma un 
metratermo de gruesas paredes muscu- 
losas que ascienden por el borde izquierdo 


del acetábulo, y desemboca en el poro 
genital. 

Rodeando al ootipo se encuentra la 
glándula de Mehlis bien desarrollada y 
que ocupa una área ligeramente menor 
que la del ovario. 

Existe en todos los ejemplares estudia- 
dos, entre el borde anterior del acetábulo 
y el poro genital, un agujero preaceta- 
bular; dicha estructura tiene forma de 
copa con las paredes laterales y el fondo 
ligeramente quitinizado, en la cual desem- 
bocan numerosas células glandulares; di- 
cha estructura mide de 0.052 a 0.084 de 
largo por 0.063 a 0.088 de ancho, se abre 
al exterior por medio de una hendidura 
transversal que dista del extremo anterior 
de 0.819 a 1.144. 

Las glándulas vitelógenas, formadas por 
numerosos y pequeños folículos que miden 
de 0.042 a 0.105 de largo por 0.030 a 
0.042 de ancho y se extienden desde el 
borde posterior del acetábulo hasta el ex- 
tremo posterior del cuerpo donde invaden 
el campo postesticular. 

Los huevos son pequeños, de cáscara 
amarillenta, operculados, poco numerosos 
y miden de 0.084 a 0.115 de largo por 
0.036 a 0.082 de ancho. 

El aparato excretor está representado 
por una vesícula excretora en forma de 
“Y”, cuyo tallo se bifurca un poco antes 
de llegar al borde posterior del testículo 
posterior; el poro excretor es terminal y 
medio en el extremo posterior del cuerpo. 


Hospedador: Didelphis marsupialis. 

Habitat: Intestino. 

Localidad: 'Comala, Edo. de Colima, Mé- 
xico. 

Ejemplares: Depositados en la Colección 
Helmintológica del Instituto de Biolo- 
gía UNAM. Con el N* 229-21. 


DISCUSIÓN 


El género Rhopalias Stiles y Hassall, 
1898, está restringido a varias especies de 


marsupiales americanos; reúne hasta aho- 
ra 5 especies: R. coronatus (Rudolphi, 
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1819) Stiles y Hassall, 1898; R. horridus 
(Diesing, 1850) Stiles y Hassall, 1898; R. 
baculifer Braun, 1901; R. macracanthus, 
Chandler, 1932 y R. goyanna Komma y 
Alves, 1974. 

Rhopalias macracanthus Chandler, 
1932, es un parásito común de marsupia- 
les del género Didelphis con una amplia 
distribución geográfica tanto en los Es- 
tados Unidos como en México. En los 
Estados Unidos ha sido señalado para los 
siguientes Estados: Texas, Illinois, Ten- 
nessee, Oklahoma, Georgia y Louisiana, 
y en los siguientes hospederos: Didelphis 
virginiana, Mustela vison y Meleagris ga- 
llapavo, aunque en estos dos últimos pa- 
rece ser un parásito accidental. En México 
había sido señalado únicamente por Ca- 
ballero (1944, 1946, 1961) para el estado 
de Chiapas, en Motozintla y Jaltenango 
y ahora se registra una nueva localidad: 
Comala en el Estado de Colima, pero en 
el mismo hospedero, Didelphis marsupia- 
lis, Al hacer el estudio de esta especie se 
encontró que difería en la descripción 
original en varios caracteres: 1? por la 
presencia de un agujero preacetabular de 
naturaleza grandular situado entre el poro 
genital y el borde anterior del acetábulo. 
2? Los conductos deferentes presentan una 
disposición característica y nunca habían 
sido observados. 3? No existe realmente un 
receptáculo seminal sino un receptáculo 
uterino. 

Al compararla con el material existen- 
te en la Colección Helmintológica del 
Instituto de Biología, encontramos que to- 
dos los ejemplares de R. macracanthus, 
tanto de Motozintla como los de Jalte- 
nango, de Chiapas, presentaban los mis- 
mos caracteres, es decir, el agujero pre- 
acetabular está bien definido en todos 
los ejemplares y hay la misma disposición 
de los conductos deferentes, así como la 
ausencia de un receptáculo seminal. Al 
comparar nuestros ejemplares de Rhopa- 
lias macracanthus Chandler, 1932 con los 
ejemplares de otras especies de Rhopalias 
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que existen en nuestra Colección, se en- 
contró que Rhofalias baculifer Braun, 
1900, colectado del intestino de Philander 
opossum fuscogriseus de Costa Rica, y 
depositado en la Colección Helmintoló- 
gica del Instituto de Biología con el N? 
217-25, presenta el agujero preacetabular 
no muy musculoso ni glandular pero bien 
definido, realmente no existe un recep- 
táculo seminal bien marcado y los con- 
* ductos eferentes, presentan la misma dis- 
posición que en Rhopalias macracanthus. 

Rhopalias coronatus (Rudolphi, 1819), 
que está representado en nuestra Colección 
de México, Guatemala, Costa Rica y 
Venezuela, presenta también el agujero 
preacetabular bien definido, el receptáculo 
seminal no es visible y los conductos efe- 
rentes entran a la bolsa del cirro por el 
borde anterior de la vesícula seminal 
interna. 

Rhopalias horridus (Diesing, 1850) 
Stiles y Hassall, 1898, representado en 
nuestra Colección de Venezuela, Costa 
Rica y Guatemala, también presenta el 
agujero preacetabular bien definido, y 
salvo los ejemplares de Venezuela en don- 
de no se observa si existe un receptáculo 
uterino, todos carecem de receptáculo se- 
minal y los conductos eferentes guardan 
la misma disposición que en R. macra- 
canthys. 

Rhopalias goyanna Dobler-Komma y 
Alves, 1974 no representada en nues- 
tra Colección, es parásito del intestino 
delgado de Didelphis azarae azarae de 
Brasil, al parecer no tiene receptáculo 
seminal; los autores no mencionan la for- 
ma de entrada de los conductos eferentes 
a la bolsa del cirro, y la abertura genital 
presenta alrededor una formación de as- 
pecto glandular; esta formación ha sido 
mencionada por Correa-Gómez y Vicen- 
te (1972) para Rhopalias horridus en to- 
dos los ejemplares por ellos estudiados; 
yo pienso que dicha formación glandular 
presente tanto en R. goyanna como en R. 
horridus de Brasil, corresponde a la for- 
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mación glandular alrededor del agujero 
preacetabular que se presenta bien defi- 
nida en todas las especies del género 
Rhopalias estudiadas en este trabajo y 
representadas en nuestra Colección. 

Por todo lo antes dicho, considero que 
es necesario hacer una nueva diagnosis de 
la familia Rhopaliidae. 


Fam. Rhopaliidae (Loos, 1899) 
La Rue, 1957 


Trematoda con cuerpo alargado, espi- 
noso; la porción anterior excavada ven- 
tralmente más amplia que la posterior y 
con un par de trompas retráctiles arma- 
das con ganchos. Ventosa oral subterminal, 
con prefaringe, faringe musculosa y esó- 
fago; ciegos largos llegando al extremo 
posterior del cuerpo. Acetábulo mayor que 
la ventosa oral, cerca del extremo ante- 
rior. Testículos de forma variable situa- 
dos en el tercio medio del cuerpo o más 
posteriormente, uno atrás del otro; bolsa 
del cirro larga, claviforme, extendiéndose 
posteriormente al acetábulo y conteniendo 
un complejo prostático bien desarrollado. 
Poro genital medio preacetabular. Con 
un agujero glandular preacetabular en 
forma de copa que se^abre inmediata- 
mente abajo del poro genital. Ovario es- 
férico, medio, postacetabular y pretesticu- 
lar; no existe un receptáculo seminal, 
útero largo o corto, en el campo inter- 
cecal, entre el ovario y el poro genital. 
Vitelógenas foliculares, dispuestas en los 
campos laterales que pueden o no confluir 
en el espacio pretesticular, desde el borde 
posterior del acetábulo hasta el extremo 
posterior del cuerpo. Parásitos intestinales 


de marsupiales, ocasionalmente de otros, 
animales. Diagnosis genérica, con los ca- 


racteres de la familia. Especie tipo: Rho- 
palias coronatus (Rudolphi, 1819) Stiles 
y Hassall, 1898. En Caluromys philander 


philander, Chironectes minimus minimus; 
Didelphis marsupialis aurita, Didelphis 
azarae, Didelphis marsupialis marsupialis, 
Didelphis marsupialis, Didelphis marsu- 
pialis tabascensis, Didelphis marsupialis 
etensis; Marmosa mexicana mexicana, 
Metachirus medicaudatus, Metachirus 
nudicaudatus myosurus; Metachirops opos- 
sum, Metachirus nudicaudatus personatus; 
Monodelphis domestica domestica; Philan- 
der opossum opossum y Philander opus- 
sum fuscogriseus. 

Distribución geográfica. México, Guate- 
mala, Costa Rica, Venezuela, Trinidad, 
Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. 

Otras especies. 

Rhopalias baculifer Braun, 1901 pará- 
sito de Chironectes minimus minimus; 
Philander opossum fuscogriseus, Philander 
opossum opossum, Metachirops opossum. 

Distribución geográfica: Costa Rica, 
Brasil y Uruguay. 

Rhopalias horridus. (Diesing, 1859) Stiles 

y Hassall, 1898. 

Parásito de: Philander philander, Chi- 
ronectes minimus minimus, Didelphis au- 
rita, Metachirus nudicaudatos nudicauda- 
tus, Metachirus nudicaudatus myosurus, 
Philander opussum opossum, Philander 
opossum fuscogriseus, Metachirops opos- 
sum, Didelphis marsupialis marsupialis; 
Didelphis marsupialis etensis, Didelphis 
mesamericana mesamericana. 

Distribución geográfica: Guatemala, 
Costa Rica, Venezuela y Brasil. 


Rhopalias macracanthus Chandler, 
1932. Parásito de: Didelphis virginiana, 
Didelphis marsupialis y Didelphis mesame- 
ricana tabascensis. , 

Distribución geográfica: Estados Uni- 
dos de Norte América y México. 
Rhopalias goyanna Dobler-Kamma y Al- 

ves, 1974. 

Parásito de Didelphis azarae azarae. 

Distribución geográfica: Brasil. 


32 LAMOTHE-ARGUMEDO R. 


CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO Rhofpalias 
(modificada de Gómez-Correa y Vicente) 


1. Con una hilera de espinas dorsales a la ventosa oral. 


Trompas largas o cortas 5... 2 
Sin hilera de espinas dorsales a la ventosa oral. Trom- 
A [oor Far Faire Ve v LR d 3 


2. Trompas largas alcanzando el nivel del acetábulo R. coronatus 


—Trompas cortas, alcanzando el borde posterior de 


Ia cfarimge: 5. Ue OR A rediere E R. goyanna 
3. Bolsa del cirro larga, generalmente llega a la zona 
OMÁFICE. 1j O A inan e CHE ON 4 


—Bolsa del cirro corta, generalmente sobrepasa el 
borde del acetábulo 


4. Espinas de las trompas pequeñas y numerosas 


R. baculifer 
R. horridus 


sms siae a R. macracanthus 


Espinas de las trompas grandes y pocas 
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